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1. Aamuvuoro
Sateenkaarisatama sai aamulla uuden tehtävän. Aiheeksi valittiin pieni käytännössä kokeiltava idea. Robottirakentaja Gustav pyysi jokaista lasta kirjaamaan ennustuksensa ennen mittausta, jotta tulos ei muuttaisi muistikuvia jälkikäteen. Sateenkaarisatama antoi tutkimukselle selvän lähtökohdan. Tutkimuksen aihe oli pieni käytännössä kokeiltava idea. Robottirakentaja Gustav johti työtä. Ryhmä kirjasi vihjeen kolmella hopeapisteellä merkitty sulka ja olosuhteen kuivia lehtiä nostava tuuli. Tässä vaiheessa käytetty työväline oli itse tehty tuulimittari, materiaali oli vedenkestävää köyttä, ja 2 koetta tallennettiin tunnuksella Y02-055.
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2. Kartta avautuu
Tutkimus tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen työväline oli itse tehty tuulimittari. Ryhmä vertaili aikaa, suuntaa ja ääntä eikä valinnut näyttävintä tulosta. Kaksi selitystä hylättiin, ja kolmas sopi sekä vihjeeseen että paikalliseen luontoon. Kenttäloki Y02-055 sisälsi tarkan vertailun. Vertailun työväline oli itse tehty tuulimittari, ja vertailuharjoituksena oli kartan piirtämistä. Ryhmä mittasi 28 metrin reitin. Reitin mittauspaikka oli vanhan laiturin luona, ja olosuhteena oli kuivia lehtiä nostava tuuli. Lopuksi lapset selittivät, miten vihje kolmella hopeapisteellä merkitty sulka muutti heidän oletustaan.
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3. Tuuli puuttuu peliin
Ensimmäinen koe epäonnistui. Syynä oli tämä: sade huuhtoi selkeimmät jäljet. Robottirakentaja Gustav pyysi ryhmää tarkistamaan tuloksen toisesta suunnasta. Virhe ei kadonnut, joten siitä tuli tarinan tärkein uusi vihje. Jakso “Rohkein pieni idea” sai käänteen, kun sade huuhtoi selkeimmät jäljet. Robottirakentaja Gustav pysäytti kokeen. Työväline itse tehty tuulimittari siirrettiin sivuun, ja suojausmateriaali oli vedenkestävää köyttä. Päätöksessä näkyi tärkeä arvo: rehellisyys.
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4. Jokaiselle rooli
Ratkaisu vaati kaksi havaintopaikkaa. Ensimmäinen paikka oli vanhan laiturin luona. Tutkimuksen teema oli pieni käytännössä kokeiltava idea. Robottirakentaja Gustav huolehti yhteisestä aikataulusta, ja tietojen yhdistäminen paljasti tuloksen: melodia olikin sillan rakennusohje. Koe Y02-055 yhdisti kolme asiaa. Vihje oli kolmella hopeapisteellä merkitty sulka, kokeen harjoituksena oli kartan piirtämistä, ja kokeen työväline oli itse tehty tuulimittari. Ratkaisevan mittauksen paikka oli vanhan laiturin luona. Tutkimus johti tähän havaintoon: melodia olikin sillan rakennusohje. Lämpötila oli 7 °C. Tuulen suunta oli luoteesta, ja olosuhde oli kuivia lehtiä nostava tuuli.
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5. Kotiin ennen revontulia
Ratkaisua kokeiltiin kolmena eri päivänä. Robottirakentaja Gustav tallensi kaikki mittaukset tunnuksella Y02-055, myös epäonnistuneen kokeen. Seuraava ryhmä sai näin rehellisen ja hyödyllisen lähtökohdan. Sateenkaarisatama järjesti avoimen esittelyn jaksolle “Rohkein pieni idea”. Robottirakentaja Gustav esitteli materiaalin vedenkestävää köyttä ja tutkimustuloksen: melodia olikin sillan rakennusohje. Lapset tarkistivat 28 metriä reitistä. Arkisto Y02-055 säilytti sekä virheen että ratkaisun. Esittelyn tärkeä arvo oli rehellisyys.
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